FRANCISZEK ZENOWICZ 


Majster ślusarski, 
przeżywszy lat 58, w dniu 15 Marca 1880 r. przeniósł się do wieczności. 
W żalu pozostałe dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 


zwłok we Środę dnia 17 b. m. o godzinie 3 po południu z domu pod L. 61 przy ulicy Taniej 
wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


